Em um período onde tem se 
dado grande ênfase à Prevenção 
Individual e Coletiva, a CP EPI 
tem buscado colaborar com o 
fornecimento de EPI de qualidade 
a preços justos. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 


PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


AÇÕES DE PREVENÇÃO 


Veja alguns de nossos 
equipamentos que auxiliam 
na proteção contra o 
NOVO CORONA VÍRUS! 


TODOS CONTRA O COVID-19 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


<< ' PROTEÇÃO DOS OLHOS 
Ç A Úculos que unem proteção, 
A conforto e designer. 
PS / 


ÓCULOS INCOLORES 


ÓCULOS FUMÊS a 


Os óculos evitam que 
gotículas de saliva atinjam 
diretamente os olhos. 


EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 


PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


Ajuste dos elásticos 
e dip nasal em alumínio. 


PROTEÇÃO DAS VIAS AÉREAS 


PEÇAS FACIAIS o a 
FILTRANTES provada. 


Válvula projetada para 
facilitar à exalação do ar 


Embalagem individual, 
totalmente selada 


RESPIRADORES COM 


FILTROS E CARTUCHOS 
COMBINADOS 


Os respiradores 
impedem a projeção e 
inalação direta de 
gotículas contaminadas 
com virus. 
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PROTEÇÃO DAS MÃOS 
Luvas de proteção para todos os trabalhos e 
atividades operacionais que requeiram 
segurança, mobilidade e conforto. 


LUVAS NITRÍLICAS LUVAS DE LATÉX 


DESCARTAVEIS XY 


As luvas impermeáveis e 
descartáveis são indicadas 
para ações de contato com 
possíveis superfícies ou 
secreções de indivíduos 
contaminados. 


LUVAS NITRÍLICAS 


EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS 
Vestimentas para todos os tipos de 
cenários e atividades. 
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AVENTAIS AVENTAIS ko . 
BRANCOS DE TRANSPARENTES É. MACACOES | 
PVC DE PVC o TNVEK(TNT) MANGOTES DE PVC 
A TOUCAS E 
As vestimentas são barreiras É = é MÁSCARAS 
físicas que impedem o contato DESCATÁVEIS 


direto com gotículas 
contaminadas pelo vírus. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PES 


PROTEÇÃO DOS PÉS 
Lontorto, proteção, resistência E 


durabilidade. 


BOTAS PRETAS = 
DE PVC BOTAS BRANCAS 
SAPATOS IMPERMEÁVEIS COM DE PVC 


SOLADO ANTIDERRAPANTE 


Os calçados 
impermeáveis são 
barreiras físicas de 
fácil higienização. 
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Estamos localizados 
próximo à saída B do Km 
58 da Via Anhanguera, e 
rotatória da Av. Jundiaí, 
em uma área de fácil acesso, 
e contarmos com 


estacionamento próprio. 


Descendo a Av. Jundiaí 
(centro-bairro) virar 
sentindo retiro. Ao lado da 
Flora Maria Paisagismo, 
mesma entrada da piscinas 
Splash (Antiga Igui). 


Flora Maria Paisagismo 
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6 min Eri - residência 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


Av. Marginal Sul da 
Via Anhanguera, 171 


Jundiail/SP 
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PLENA Soluções em... 


Av. Jundiai 
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Em razão de nossa atividade, 
a partir desta sexta-feira 
(03/04/2020) estaremos 

reabrindo nossas portas e 
funcionando normalmente 
das 08h00 as 18h00. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 


PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


AÇÕES DE PREVENÇÃO 


Vamos juntos superar esta 
fase global de tamanho 
impacto no convívio social. 


Htodoscontraocovid19 TODOS CONTRA O COVID-19 


Venha conhecer nossas 
instalações! 

Será um prazer imenso ter 

você conosco! 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 


PROTEÇÃO DA CABEÇA AOS PÉS 


[7 (11) 4087-4707 


(O (11) 98388-01n15 


Temos estacionamento 
gratuito com área 
ampla para manobrar. 


O contatoCcpepi.com.br 


& cpepi.com.br 


Entre em contato agora 
mesmo conosco! Queremos 
colaborar com proteção e de 
todas à sua volta! 


